उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी, जि. ठाणे या 
संस्थेचा २०० खाटांच्या रुग्णालयामध्ये 
रुपांतर करण्याकरिता आव्यक दुरुस्तीच्या 
व विद्युतीकरण अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता व निधी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ भिवंडी २००खाटादुरुस्तीवविद्युतकाम/८७५२/२३, दि.३१.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी, जि. ठाणे या संस्थेचा २०० खाटांच्या रुग्णालयामध्ये रुपांतर 


करण्याकरिता आवश्‍यक दुरुस्तीच्या व विद्युतीकरणासाठी कामाचे रु. १२२९.५८ लक्ष व रु. 


१०५९.६० लक्ष असे एकूण रु. २२८९.१८ लक्ष इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक उपरोक्त 


संदर्भाधीन दिनांक ३१.०७.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रक उप 


विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, भिवंडी यांनी तयार केलेले असून, 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम मंडळ, ठाणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण तसेच 


उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा area चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, ठाणे यांनी 


प्रमाणित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण यांनी तांत्रिक 


मान्यता प्रदान केली आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 


तथापि, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंतिम छाननीअंती तांत्रिक अभिप्राय दिले असून 


आवश्यक दुरुस्तीच्या व विद्युतीकरणासाठी कामाचे रु. १२३१.१४ लक्ष व रु. १०५९.६० लक्ष 


याप्रमाणे अंदाजपत्रकाची एकूण रु. २२९०.७५ लक्ष इतकी परिगणित करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३अ 


सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपजिल्हा रुग्णालय, भिवंडी, जि. ठाणे या संस्थेचा २०० खाटांच्या रुग्णालयामध्ये 


रुपांतर करण्याकरिता आवश्‍यक दुरुस्तीच्या व विद्युतीकरणासाठी कामाचे रु. १२३१.१४ लक्ष (रु. बारा 


कोटी एकतीस लाख चौदा हजार फक्‍त) व रु. १०५९.६० लक्ष (रु. दहा कोटी एकोणसाठ लाख साठ 


हजार फक्त )असे एकूण रु. २२९०.७५ लक्ष (रु. बावीस कोटी नव्वद लाख पंच्याहत्तर हजार 


HANSA रकमेचे अंदाजपत्रक सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटीव शार्ती :- 


१) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी 


सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.वीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२.दि.७/७/२०१७ 
अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३अ 


३. सदर रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाकरीता येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“७२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११०- रुग्णालये व दवाखाने, 
(१)(अ) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -इमारती, 


(००) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ००१४) 
५३- मोठी बांधकामे” 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१६२८११२५१७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल १/ 2, HERTS ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.५४४/ आरोग्य-३अ 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ ठाणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


j Name of the Department : Public Health Department 


Steet 


at Bhiwandi, Dist - Thane 


Particulars of Scope _ 


iz Work 


A. Civil & Structural repair works 


B. Other Miscellanous Works 


EL ‘Quality Control Testing Charges 


nN 


Labour Insurance 1% on Project Cost 


Te Read Work 
| iD Front Elevation work 
चि मका, 
| नळ TE Ro baat 
F.  Royality Charges 
| oes a 
GST 18% on Project Cost 
| यालाह a Project Cost 
ir. — } a --:.:>:>>. 


'|Price Escalation 5% on Project Cost 
Nee Meaty जतका 


‘Electrical Work 


!|Providing Internal Electrification, LAN wiring, Compact type 
Transformer Substation, Diesel Generating Set. passenger & 

| Stretcher lifts, street lights, CCTV Syrvelliance system, Air 
‘Conditioning System, UPS, Water Cooler & Purifiers, Heat pump 
00 kwp on grid solar pv 


based centralised Hot water system 
isystem, Additional fire fighting & Alarm system etc 


| os ‘Total (2) (Electric Work)| 


RECAPITULATION SHEET 


| oe ee Total (1) Civil Work | 


Total (1+2) | 


Say Rs in Lakh| 


i 


Name of Work : Repairing and Renovation of Indira Gandhi Memorial Hospital 


“Amount (Rs) 


6,91,78.4071 
35,55,460| 
1.69,29 875 
1,56.61.442! 
1,10,250, 
4.47 532 
9,61,82 966 
1.73.12.934' 
9.61 830 
38 47.319 
48,09.148 


12,31,14,196. 


10.59.60,926 


10,59,60,926: 
22,90,75.122) 


. |] 
2290.75, 


